﻿ CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL HOTÃRÂREA NR 234 din 30 noiembrie 2011 privind aprobarea proiectului ,, SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU GESTIONAREA SPITALULUI DE PSIHIATRIE NUCET’’ şi a cheltuielilor legate de proiect Având în vedere Expunerea de Motive nr 13 440 din 25 11 2011 şi Raportul de Specialitate nr 13 441din 25 11 2011, întocmite de Direcţia tehnică – Compartiment Dezvoltare Regională, adresa Spitalului de Psihiatrie Nucet nr 5350 din 14 11 2011 precum și Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr 13 603 din 30 11 2011 și Raportul de avizare al Comisiei Juridică, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr 13 662 din 30 11 2011; În conformitate cu prevederile art 33 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul art 91 alin 1 lit b), art 91 alin 5 lit a) (3) şi art 97, din Legea nr 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR HOTĂRĂŞTE: (unanimitate) Art 1 - Se aprobă proiectul ,,SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU GESTIONAREA SPITALULUI DE PSIHIATRIE NUCET’’ depus în cadrul Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi rii de soluţii creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementă de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” în valoare totală de 1 950 462,48 lei valoarea totală a proiectului - 1 950 462,48 lei conform următoarei Art 2 - Se aprobă defalcări: valoare eligibila a proiectului 1 572 953,61 lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 1 541 494,54 lei şi cofinanţare la valoarea eligibilă a proiectului în valoare de 31 459,07 lei reprezentând 2%) şi valoarea neeligibilă a proiectului reprezentând TVA-ul şi anume 377 508,87 lei Conform acestei defalcări se aprobă cofinanţarea proprie pentru acest proiect, cofinanţare ce reprezintă contribuţia de 2% în valoare de 31 459,07 lei la valoarea eligibilă a proiectului şi TVA-ul aferent investiţiei în valoare de 377 508,87 lei – contribuţie totală aferentă proiectului: 408 967,94 lei Art 3 – Prezenta hotă râre abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr 207 din 26 noiembrie 2010 râri se încredinţează Direcţia Tehnică a - Art 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă Consiliului Judeţean Bihor prin Compartimentul Dezvoltare Regională, Direcţia Generală Economică râre se comunică cu: Art 5 - Prezenta hotă  Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;  Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;  Direcţia Tehnică-Compartiment Dezvoltare Regională;  Compartiment Relaţii cu Consilierii;  Direcţia General Economică;  Spitalul de Psihiatrie Nucet PREŞEDINTE, Contrasemnează: Radu Ţîrle SECRETAR AL JUDEȚULUI, Carmen Soltănel 6 ex 